Dr. JAN OŚWIECIMSKI 


lekarz z Katowic na Slasku pruskim, 


urodzony w Pleszowie W. Ks. Poznańskiem d. 24 styeznia 


1863 r., zmarł w Dreznie d. 5 listopada 1899 r. po długieh 


i ciężkich eierpieniach, opatrzony św. Sakramentami. 
——— 4 Y A 


W eiężkim smutku pogrążona zona i rodzina, zaprasza Krewnyeh, Przyjaciół 
i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok z dworea kolei półnoenej w Krakowie we 
środę dnia 8 listopada bieżącego roku o godzinie 3 popołudniu wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we ezwartek dnia 9 b. m. o godzinie 9 rano w kościele 
księży Zmartwyehwstaneöw. 


